PHONOLA . Modd. 5676, 6977 e 9578 


Per i'eaatta aaessa a punLo del circuit! di media a di alia frequema £ neces’ 
aariu attea^i alia Hcguemte successione di apcra?i»ni. 

AlUne/iTiieTil^ At edit Frcquvrtze 

Frctpienza 470 k'j ■ Appliearr iJ see nab aul pie dine 6 della v8]vii|b EF4I 
(II* stadia) e sucMssi^amcate sml piedisio 6 delJa vaJvala EC1I4 ([I D sto- 
dio) stlllpre nttravergn un condensfltore da 50,0fl0 pF t « regolare i HU' 
clet per ]a inaj^niQ Li^eila. 

Allintamento (K M. 

!} SeEnale geutratore 1450 kc. indie* stab m 207 m. 

Regobre eumpensatorr E fino a centre!ura segnale, indi jegnlart; com¬ 
pensator* F per la masounai usclta, 

2> Segnale generatore 550 kc, ittdicc -seal a m 545 in. 

Spoitare &'v velgimejalo interne della boboa 6 iino a eentratura ^ecnale, 
indi 1 . Kgolar* imcteo bobina 3 per la raUs&irUA il&cilS!. 

3) Ripetere ](? opcrazitmi 3}e 2) fine n perfetta centratura ed alb raasaima 

Allirteamento 0. C. 1 

4) ScinaLr generator* 0,7 Me, indioe seals sn 31 m. 

Rcgolare eompeiksature A fino a centrstnra s*ji , nale, indi rcgolarc eom- 
peEsatore C per la maaauna u&citn. 

5) Segunle generator* 4 Me, indie* seals su 7 iji, 

Regobre nuoleo boblna 5 fino a centratorft sspalc, indi rejzolsre uncle* 
bnbina 2 per la miissima liseita. 

(i) Ripttert le opera^ioni 4) e 5) fi.no a pcrfetta ceBEfatnra td alb aiaMinoa 
licit* 

Atliummeiito O , £L 2 

?) Segnale generator* 10 Me* indicr scab *u 16,7 m, 

Rcgolare cumpeirta tore D fine? a centra lurfil arguale, indi regojarc com- 
compensator* B per Ja msssicnii nacili. 

S) SegnaJ* general we 12 Mr, indite scab an 25 ru. 

Spostar* apirm egtrema bobina 4 Goo a centratura M^nal*, indi regular* 
imelen bobina L per la mac&ima ts th' 3Tra. 

0) Rrpcter* It operation! 7) * 8) fin* a peifetta central ura ed alb hms- 
hima iircitd. 


ELENCO IJfltXE VAX,VOLE E TENSION 7 
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Le tendon! eono misaiale rigpetto alia massn cipii VoltmetTU di 20.0(J0 H 
per Volta, Htnaa segnali di R- F. 
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